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تعرف على أخر اسعار تكييف شارب 2022 وما هي عروض وخصومات توكيل تكييف شارب على 
الأجهزة من 1.5 حصان و 2.5 حصان و 3 حصان ومواصفات ومميزات كل مكيف والفرق بين كل 
موديل إذا كان بدون بلازما أم بلازما ديجيتال أم تكييف انفرتر وكيفية إختيار التكييف المناسب لمساحة 


الغرفة الخاصة بك. 
معلومات عن شركة شارب 

شركة شارب اليابانيه من احسن الشركات التى توجد فى الاسواق وتوفر لنا افضل الاجهزه المنزليه 
الى تحتاجها . تأسست شركة العربى منذ عام 1912 . ولكى تحافظ على مكانتها تعمل دائما على 


تطوير الاجهزه الآى تصنعها وتكون دقيقه ومتمبزه لكى تبقى شركة العربى جروب الشركة رقم 


واحد فى الاسواق العالميه .استمتع مع شركة العربى بأفضل عروض تكييف شارب 
شارب العربي 


شارب العربي لأجهزة التكييف المتطورة تعتبر من أعرق وأكبر الشركات العملاقة القى تمكنت من إنتاج 


أقوى وأحدث جهاز تكييف أجمع عليه ملايين المستهلكين بأنه الأفضل والأقوى والأجود بلا شك. 


شركة شارب العربي تمتلك أكبر مجموعة من المصائع اليابانية العملاقة في اليابان والقي تعمل بكل 
جهدها وطاقتها من أجل تطوير وإنتاج جهاز تكييف شارب صاحب أعلى الإمكانيات والخواص 


التكنولوجية الحديثة. 
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شارب العربي هي الوكيل المعتمد لتكييفات شارب المتطورة في الوطن العربي والأآي تهتم بإقامة 
مراكز البيع والتوكيلات والمعارض في كل مكان لتقديم المنتجات لكل الناس والمساهمة في 


الإستمتاع بتكييف شارب وخدماته الراقية. 


تكييفات شارب هي المنتجات الأكثر شهرة والأعلى 


مسها 


تكييفات شارب العربي هي المنتجات الأكثر شهرة والأعلى مبيعاً على مستوى العالم وأصبح علي 
هذه التكييفات إقبال شديد نظراً لكفاءتها وتطورها وجودتها وقدرتها الفائقة على التبريد والتدفئة. 
لهذه المنتجات جمهور كبير وعملاء كثيرون وهناك إقبال وطلب كبير عليها. لذلك وفرت الشركة 
العالمية شارب أكبر عدد من مراكز بيع معتمدة لها وفروع كبيرة توفر الخدمات للعلاء في أماكن 
كثيرة ومختلفة ووفرت التوكيلات المعتمدة لتتكيف شارب في مصر في أماكن كثيرة. 


موديلات تكييف شارب 2022 


أولآً حدد العوديل الذي ترغب فيه والقدرة الحصانية المناسبة لك ثم تواصل معنا عبر هذا الموقع 


وإحجز جهازك فوراً وموديلات تكييفات شارب هي :- 


تكييف شارب 1.5 حصان بارد فقط. 
© تكييف شارب 1.5 حصان بارد ساخن. 
تكييف شارب 2.25 حصان بارد فقط. 
© تكييف شارب 2.25 حصان بارد ساخن. 
© تكييف شارب 3 حصان بارد فقط. 


تكييف شارب 3 حصان بارد ساخن. 
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أفضل أنواع أجهزة تكييف شارب عام 2022 


٠ه‏ تكييفات شرب كلها متميزة وكل العوديلات تعمل بحفاءة عالية وقدرة تبريد رائعة لا يوجد 
مثلها بالفعل في السوق ولكن الفرق بين كل الموديلات هو أن هناك موديلات متوفر 
بها عدد كبير من الخصائص والإمكانيات وموديلات أخرى محدودة الإمكانيات ولكن على 
كل حال كل هذه الأجهزة عالية القوة والجودة. 

إليك الفرق بين الموديلات المتوفرة والقى ذكرنا لك سعرها في الفقرة السابقة: 

« أولاً موديل تكييف شارب ستاندر:: هذا المكيف يكون متكامل من كل لثيء ما عدا خاصية 
البلازما فقط أي أنه قادر على التبريد أو التدفئة بكل قدرته العالية ويوفر لك الراحة الي 

ه ثانيا تكييف شارب بلازما:: وهذا المنتج به خاصية البلازما الى تعمل على التنقية والتطمير 
وتنظيف الجو من أى كائنات قد تسبب الأمراض. 

« ثالثاً الديجيتال:: وهو عبارة عن شاشة رقمية عالية الجودة والنقاوة متطورة وموجودة 
بالوحدة الداخلية وتعرض لك معلومات عن المكيف وحالته والنظام الذي يعمل عليه 
الجهاز ودرجة الحرارة للمكان. 

رابعاً تكييف إنفرتر: الإنفرتر أو الإيكو موود هو تلك التكنولوجيا الي تقوم بتوفير 
الإستهلاك للطاقة. 

« وبالتالي يمكن إختيار الجهاز الذي يحقق لك البرودة والإنتعاش والجو اللطيف الرائع بأقل 


تكاليف وأقل مجهود فنحن نقدم لكم خدمة التوريد والتركيب بكفاءة وسرعة. 


تكبيف شارب العربي تربو كوول إستاندر 


الذى يتمتع بأعلى المواصفات والخواص ويقوم بالتبريد أو التدفئة بكفاءة عالية. ولكنه لا يدعم 


خاصية الإنفرتر والبلازما والديجيتال. 


مكيف شارب العربي ديجيتال وبلازما كلاستر 
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هذا الموديل يتمبز بإحتوائة على شاشة ديجتال وخاصية البلازما كلاستر أو أيون. ويتميز بأنه يحافظ على 
المكان نفي وجميل وراقي ومعقم. 
تكبيف شارب إنفرتر- بلازما- ديجيتال 


هذا النوع يحتوي على كافة الإمكانيات ويتوفر بجميع القدرات. ويعد من أقوى وأفضل المكيفات 


الحديثة الآي تعمل في تناغم وبهدوء وتطور لخلق الرفاهية والهدوء والإستقرار والراحة في بيتك. 


وننصحك بضرورة اختيار الموديل الأنسب لك والأفضل من حيث الخواص والإمكانيات ويمكنك طلبه من 


موقعنا أو من خدمة المبيعات والرقم المختصر المتوفر بالموقع وستحصل على افضل اسعار تكييف 


لشارب 2022. 


قدرات تكنيف شارب 
ل أولآً تكييف 1.5 حصان وهذه القدرة تغطي حأى 12 متر مربع. 
« ثانياً مكيف 2.25 حصان وهو الأنسب للأماكن التي تصل مساحتها ل 18 متر مربع. 


ه ثالثاً تكييف 3 حصان وتلك القدرة هي الأفضل والأقوى للمساحات الكبيرة حتى 24 متر 


مربع. 


اسعار تكديف شارب 2022 


نقدم لكم الأسعار الحالية لتكييفات شارب من التوكيل ١‏ لمعتمد وتلك الأسعار منافسة جدا :- 
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سعر تكييف شارب 1.5 حصان 


٠ه‏ نقدم لكم جهاز تكييف شارب 1.5 حصان بارد ستائدر بسعر 6400 جنيه مصري فقط. 

٠‏ نقدم لكم جهاز تكييف شارب 1.5 حصان بارد بلازما وشاشة ديجيتال عالية الجودة بسعر 
0 جليه مصري فقط. 

٠‏ نقدم لكم جهاز تكييف شارب 1.5 حصان بارد ويحتوي على إمكانية الإنفرتر أو الإيكو مود 
والبلازما كلاسار بسعر 8900 جنيه مصري فقط. 

«٠‏ نقدم لكم جهاز تكييف شارب 1.5 حصان بارد ودافيء ستاندر بسعر 7000 جنيه مصرى 

نقدم لكم جهاز تكييف شارب 1.5 حصان بارد وساخن بلازما بسعر 7700 جنيه مصري فقط. 

٠ه‏ نقدم لكم جهاز تكييف شارب 1.5 حصان بارد وساخن بلازما وإيحكو موود وديجيتال بعرض 


بللسعر 9595 جنيه مصري فقط 


سعر تكريف شارب 2.25 حصان 


٠‏ نوفر تكييفات شارب 2.25 حصان بارد ستاندر بسعر 8800 جنيه مصري. 

نوفر تكييف شارب 2.25 حصان بارد إلى تكنولوجيا البلازما بثعن 10400 جنيه مطري. 

نوفر تكييف شارب ذات قدرة تبريد 2.25 حصان بالإضافة إلى الإنفرتر وتفنية البلازما كلاسار 
بثعن 12385 جنيه مطري. 

« نوفرأجهزة شارب ذات قدرة تبريد وتدفئة ستاندر 2.25 حصان وسعره 9594 جنيه مطرزي. 

© نوفر تكييفات م:3ا5 ذات قدرة تبريد وتدفئة 2.25 حصان بخاصية البلازما وشاشة ديجيتال 
بثعن 10500 جنيه مطري. 

نوفر موديلات شارب ذات قدرة تبريد وتسخين 2.25 حصان بخاصية الأنفرتر والبلازما 


والشاشة الرقمية المتطورة بثمن 12795 جنيه مطرى. 


سعر تكييف شارب 2022 موديل 3 حصان 
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سعر تكييف شارب موديل 3 حصان بارد ستائدر هو 10700 جنيه مطري. 

ه سعر تكييف شارب موديل 3 حصان بارد ببلازما هو 11420 جنيه مصري. 

سعر تكييف شارب موديل 3 حصان بارد ببلازما و50 هو 13800 جنيه مصري. 

ه سعر تكييف شارب موديل 3 حصان بارد ساخن ستاندرهو 11490 جنيه مصري. 

٠ه‏ سعر تكييف شارب موديل 3 حصان بارد ساخن ومدعم بالبلازما والديجيتال المتطور هو 
5 جليه مطري. 

٠ه‏ سعر تكييف شارب موديل 3 حصان بارد وساخن بالإضافة إلى خاصية توفير الطاقة والبلازما 
المتطورة والديجيتال المتطور هو 14600 جنيه صمطري. 

© عزيزي العميل إختار الجهاز المناسب لغرفتك والذي سيجعلك تقضى صيف 2021 براحة 
وإستمتاع بدون أن تحمل هم الحر المزعج. 

ه الأسعار التي نذكرها لكم في أغلب الأحيان تكون شاملة للشحن والتوصيل والتركيب 
ويمكنك أيضأ التأكد من التوكيل أو خدمة المبيعات ومعرفة آخر العروض والإستمتاع بها. 


اسعار تكييف شارب 1.5 حصان بارد وبارد ساخن 


تكييف شارب 1.5 حصان بارد تربو كول :- يكفى لغرفة 12 متر مكعب وسعره : 9180 جنيه 

ه تكييف شارب 1.5 حصان بارد بلازما كلاستر ديجيتال يكفى لغرفة 12 متثر مكعب : وسعره : 
5 جنيه مطري . 

9950 : تكييف شارب 1.5 حصان بارد ساخن تربو كول يكفى لغرفة 12 متر مكعب : وسعره‎ ٠ 


: تكييف شارب 1.5 حصان بارد ساخن بلازما كلاستر ديجيتال يكفى لغرفة 12 متر مكعب‎ ٠ 


ولسعره : 10770 جنيه مطري . 


اسعار تكييف شارب 2.25 حصان بارد وبارد ساخن 
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1. جهاز شارب 2.25 حصان بارد تربو كول : - يكفي لغرفة من 13 إلى 19 مثر مكعب وسعره 
: 12530 جليه مطرى . 

2 جهاز شارب 2.25 حصان بارد بلازما كلاستر ديجيتال : - يكفي لغرفة من 13 إلى 19 متر 
مكعب وسعره : 13390 جنيه مطرى . 

3. جهاز شارب 2.25 حصان بارد ساخن تربو كول : - يكفي لغرفة من 13 إلى 19 متر مكعب 
وللادعره : 12895 جليه مطرى .. 

4. جهاز شارب 2.25 حصان بارد ساخن بلازما كلاستر ديجيتال : - يكفي لغرفة من 13 إلى 19 


مثر مكحعب وسعره :14450 جنيه مطرى . 
اسعار تكييف شارب 3 حصان بارد وبارد ساخن 


1. سعر تكييف 51888 شارب 3 حصان بارد تربو كول :- يكفي لغرفة من 20 إلى 28 متر : 
وسعره 14860 جنية مطري . 

2 سعر تكييف 5/8886 شارب 3 حصان بارد بلازما كلاستر ديجيتال :- يكفي لغرفة من 20 إلى 
8 صثر : وسعره 15765 جنية مطري . 

3 سعر تكييف 51886 شارب 3 حصان بارد ساخن تربو كول :- يكفي لغرفة من 20 إلى 25 متر 
: ولسعره 16130 جنية مطري . 

4. سعر تكييف 51888 شارب 3 حصان بارد ساخن بلازما كلاستر ديجيتال :- يكفي لغرفة من 


0 إلى28 مار : وسعره 16955 جنية مصري . 


ما هي عروض تكييف شارب؟ 


إقبال العملاء بشدة على تكييفات شارب والحرارة العالية الفاسية القق تغمر أجواء البلاد والآي لا 


يمكن أن يتحملها أي شخص جعلت شركة تكييف شارب تقوم بإقامة الكثير من الفروع والعراكز 


المعتمدة من شارب العربي في كل المحافظات. 
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عروض تكييفات شارب 1.5 حصان 2022 


»© عرض على تكييفات شارب 1.5 حصان بارد بلازما إنفرتر لعام 2022 بسعر 12260 جنيه 
مطري. 
© عرض بخصم 510 على تكييف شارب 1.5 حصان بارد ساخن بلازما كلاستر إنفرتر لعام 2022 


للسعر 12860 جنيه مطري. 


عروض تكييفات شارب 2.25 حصان 2022 


»ه سعر تكييف شارب العربي 2.25 حصان تبريد فقط وبه خاصية البلازما كلاستر الأ تعقم 
الجو وتقضي على الروائح السيئة وخاصية الإنفرتر الموفرة هو 17450 جنيه مطري. 

يبلغ ثمن تكييف شارب 2.25 حصان بارد ساخن به خاصية البلازما أيونز وخاصية الإنفرتر هو 
0 جليه مطرزي. 

» جهازتكييف 2.25 حصان من شتركة شارب ساخن- بارد سعره هو 13600 

»ه سعر مكيف شارب 2.25 حصان تبريد وتدفئة بخاصية البلازما - ديجيتال هو 14455 جنيه. 

»ه سعر جهاز شارب 2.25 حصان تبريد وتدفئة بخاصية البلازما والإنفرترللتوفير - ديجيتال هو 
5 جنيه. 

٠ه‏ يبلغ سعر تكييف 51685 شارب 2.25 حصان بارد بدون بلازما12530 جنيه مصري 

٠ه‏ سعر تكييف 501886 شارب 2.25 حصان بارد ساخن بدون بلازما13600 جنيه مصري 


ثمن تكييف 511886 شارب 2.25 حصان بارد بلازما ديجيتال 13390 جنيه مطري 


عروض تكييفات شارب 3 حصان 2022 


» يبلغ سعر تكييف شارب 3 حصان تبريد, بلازما, إنفرتر, تربو كوول هو 19070 جنيه مطري 
غقط 
©»ه سعر تكييف شارب 3 حصان بارد ساخن 2022 و متوفر به خاصية بلازما وإنفرتر هو 20155 
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مواصفات تكديف شارب 1.5 حصان 


٠‏ موديل تكييف شارب صاحب قدرة ال 1.5 حصان من أكثر الأجهزة تمبزاً فهذا الموديل حاز 
على أكبر معدل مبيعات نظراً لكفاءته الكبيرة على الرغم من القرة المحدودة. 

هذا العوديل هو الأفضل والأنسب للغرف المحدودة في المساحة أو الغرف الصغبرة 
ومتطور منه الكثير من الأنواع فهناك موديل 1.5 إنفرتر وموديل بلازما دجيتال وموديل بارد 
فقط وآخر بارد ساخن. 

يحتوي على فلاتر هوائية تقوم بأعلى عملية تنقية ويحتوي على التربو كوول القوية 
الفائقة الجودة في تبريد المكان بقوة وسرعة فائقة. 

هذا العوديل متوفر في كل الفروع ومراكز البيع والتوكيلات ويمكنك حجزه الآن من 
موقعنا الرسعي أو خدمة المبيعات والخط الساخن. 


أنواع موديلات تكييف شارب 1.5 حصان 


٠‏ تبلغ اسعار تكييف شارب 1.5 حصان بارد بدون بلازما : 180 9جنية مطضرى 

٠ه‏ ثمن تكييف شارب 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال : 10035 جنية مصرى 

سعر جهاز شارب 1.5 حصان بارد ساخن بدون بلازما : 9950جنية مطرى 

» اسعار تكييف شارب 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال : 10770جنية مطرى 

» يتوفر تكييف شارب 1.5 حصان وبه البلازما وشاشة ديجيتال ومتاح به تبريد فقط بسعر 
5 جنيه. 

إحصل الآن على مكيف شارب ساخن وبارد وبه البلازما المنقية للغرفة من الفيروسات 
بلسعر10770 جنيه 

« المبرد الهوائي من شارب بقدرة تشغيل 1.5 حصان ومتاح به التدفئة أيضاً بسعر 9950 


ما هو الخط الساخن لتوكيل شارب؟ 
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هو الخدمة السريعة المتاحة طوال اليوم وطوال الوقت وعلى مدار الساعة والأي يمكنك 
من خلالها أن تتواصل مع الدعم الفي وخدمة العملاء أو صيانة تكييف شارب في أسرع 
وقت ويثم الإستجابة للإتصال على الغور وعلى جميع العملاء.و التواصل مع خدمة 
العملاء في حين وجود شكاوى,؛ وذلك الرقم هو 19319. 


اسعار تركيب وفك تكييف شارب معدط5 


©»ه سعر فك وتركيب تكييف 1.5 مةط5 حصان : 800 جنيه 
©»ء سعر فك وتركيب تكييف 2.25 م :ةلاد حصان : 800 جنيه 
©»ء سعر فك وتركيب تكييف 3 م5131 حصان : 900 جنيه 

»ع سعر فك وتركيب تكييف + م53 حصان : 1100 جنيه 


©»ع سعر فك وتركيب تكييف5 م5131 حصان : 1100 جنيه 


ما سعر ترحيب تكييف شارب 2022 ؟ 


تكلفة تركيب تكييف شارب 1.5 حصان هو سبعمائة جنيه مطري. 
٠‏ ثمن تركيب تكييف شارب 2.25 حصان هو 750 جنيه مضرى. 
سعر تركيب تكييف شارب 3 حصان هو 850 جنيه مصرزي. 

٠‏ ثمن تركيب تكييف شارب +4 حصان هو 950 جنيه مطري. 


© ثُمن تركيب تكييف شارب 5 حصان هو 1050 جنيه مطرى. 


اسعار مواسبير تكييف شارب 2022 


ه أسعار مواسير تكييف شارب 1.5 حصان هي .520 جنية مطري . 
٠.‏ أسعار مواسبر تكييف شارب ذو قدرة 2.25 حصان هي. 580 جنية مصري . 


٠ه‏ تكلفة مواسير مكيف شارب 3 حصان من التوكيل المعتعمد هي. 610 جنية مطري . 


5101 
ممدزات تكييف شارب 


ه أولآً جهاز شارب عالي القوة وذو جودة ممتازة ويعرف بأنه صاحب أطول عمر إفتراضي 
والسبب وراء ذلك هو قوة الخامات الي يتم تصنيع المنتج منها بالإضافة إلى توافر الكثير 
من الخواص الحديثة الي تعمل مع بعضها في تطور لتقدم أعلى جدوة وأفضل أجواء 
يتمناها المستهلك ويستمتع بها. 

« ثانياً مبزة فلترة الهواء الداخلي للغرفة كلها فتجد أن الغرف الي تحتوي على تكييف شارب 
تتمبز بأنها نظيفة الهواء ونقية الرائحة وجميلة الأجواء وذات نسيم جميل رقيق ومميز, 
فهي أجهزة تحتوي على وحدات فلترة كاملة ومتطورة. 

٠‏ الثا تتمبز بأنها ذات قدرة على توفير الطاقة بشكل ملحوظ وصفيد للعملاء الذين يعانون 
من التكاليف العالية لفوائير الكهرباء شهرياً فهي توفر ما يقارب من أربعين (40؛) في 
العائة من الكهرباء المستهلكة في اليوم وتسمح لك بالإستمتاع بهواء المكيف دون أي 
قلق. 

رابعاً تنميز بوجود خواص ذات قوة هائلة على القيام بعملية تعقيم للهواء وتنقيته من 
الكائنات الحية بالإضافة إلى أمتصاص الروائح السيئة والحفاظ على الصحة والبيئة من 
الأمراض والتلوث. 

خامساً تتميز تكييفات شارب العربي أنها تناسب كل الأجواء وكل الظروف القاسية وتعمل 
على التبريد والتهوية الممتازة حتى في أقسى درجات الحرارة وأصعب الظروف الجوية, 
فهي أجهزة قوية متطورة. 

سادساً تتميز بأنها أجهزة تكييف خالية من العيوب والمشكلات ويتم فحصوا وإختبارها 
بشكل قوي ودقيق قبل أن يتم عرضها للبيه, كما أن تكييفات شارب العربي يتم تصنيعها 
وإختبارها تحت إشراف الخبراء والمهندسين ذوي الخبرة العالية في التكييف والتهوية 
والتبريد. 

» سابعاً تتمبز شركة العربي أنها توفر الكثير من الوسائل القي تسهل على العميل التواصل 
مع الشركة والإستفسار عن أي تفاصيل وتقديم الشكوي والمشكلات ويتم التصدي لها 


وحلها والتعاون مع العملاء بصفة دورية. 


5101 
بطاقة الطاقة المستهلكة لكل قدرات تكييف شارب 


العربى 


وحاى لا تتعرض لدفع الكثير من الأموال والتكاليف المادية بسبب إستهلاك المكيف 
وتكون هذه التكاليف أعلى وأكثر من قدرتك وتسبب لك مشكلة كبيرة فسوف نعرض لكم 
معدل الطاقة أو الكفاءة الي يعمل بها أبرز المكيفات أو القدرات الي يحتاجها العملاء 
بنسبة كبيرة وهي:: 

ه صكيف شارب العربي قدرة تشغيل 1.5 حصان يستهلك 0.375 ك وات في الساعة. 

ه صكيف شارب العربي قدرة تشغيل2.25 حصان يستهلك 2.5 ك وات في الساعة. 

و كذلك مكيف شارب العربي قدرة تشغيل 3 حصان يستهلك 3 ك وات في الساعة. 

» التكييفات المحلية الرديئة الأي تنتشر وتوجد بشكل واسع في كل مكان تستهلك معدل 
مرتفع جداً من الطاقة الكهربائية على عكس الأجهزة العالمية المتطورة مثل تكييف 
شارب الأول والأرقى والأحدث على مستوى العالم, وهذه المعلومة لا يعرفها الكثير من 
العملاء وتننصح كل عميل بالإهتمام بها. 


كيفة معرفه القدرة الأى تتناسب مع مساحتك 
عندما يشرع العميل في شراء تكييف شارب وتركيبه في غرفته الخاصة أو تكييف لشركة أو ممكان 


تجاري فدائماً تجد أن الدعم الفاي والتوكيل المعتمد لشارب ينصح بعملية المعاينة. 


ها هي المساحة التي يغطيها تكييف 1.5 حصان؟ 


جهاز مكيف شارب 1.5 حصان الأنسب لتغطية من 8 ل 12 متر2. 
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ما هي المساحة التي يغطيها تكييف 2.25 حصان؟ 


جهاز مكيف شارب 2.25 حصان الأفضل والمخصص لتغطية من 13 ل 18 متر2. 


تكييف س حصان يغطي مساحة كام؟ 


جهاز مكيف شارب 3 حصان المخصص لتغطية الأماكن بمساحة من19 ل 25 متر2. 


ما هي المساحة التى يغطيها تكييف 4 حصان؟ 


جهاز مكيف شارب + حصان ذو قدرة عالية تتوافق مع المساحات الكبيرة من 26 ل 32 متر2. 


مساحة تغطية تكييف شارب 5 حصان 
جهاز مكيف شارب 5 حصان أقوى جهاز يغطي مساحات شاسعة تصل ل 40 متر2. 


لماذا تكييف شارب 1.5 حصان هو الأكثر طلبا؟ 


إنه العوديل الأنسب وألأفضل من 1.5 حصان وبعكنك تركيبه في غرفة الأطفال أو 
الضيافة وستجد أنه يبدأ في التبريد أو التدفئة بقوة وسرعة كببرة وفي خلال دقائق قليلة 
تتحول حرارة المكان إلى جو مثالي متوازن وجميل. 

» يغطي مساحة مربعة مناسبة لمعظم الغرف وهي تصل لثعانية عشر متر مربع. 

٠ه‏ مزود بفلاتر كربونية نشطة لحجز الأتربة وحجز الغبار وإمتصاص الروائح السيئة والغير محببة 


والكريهة وخلق جو رائع صحي ومنعش. 


510 
بطاقة الطاقة المستهلك لكل قدرات تكديف شارب 


العربى 


٠ه‏ وحاى لا تتعرض لدفع الكثير من الأموال والتكاليف المادية بسبب إستهلاك المكيف 
وتكون هذه التكاليف أعلى وأكثر من قدرتك وتسبب لك مشكلة كبيرة فسوف نعرض لكم 
معدل الطاقة أو الكفاءة الي يعمل بها أبرز المكيفات أو القدرات الي يحتاجها العملاء 
بنسبة كبيرة وهي:: 

٠‏ أولاً مكيف شارب العربي قدرة تشغيل 1.5 حصان يستهلك 0.375 ك وات في الساعة. 

٠‏ ثانيً مكيف شارب العربي قدرة تشغيل2.25 حصان يستهلك 2.5 ك وات في الساعة. 


٠‏ ثالثاً مكيف شارب العربي قدرة تشغيل 3 حصان يستهلك 3 ك وات في الساعة. 


افضل عروض الشركات على تكييف شارب فى مضر 


تأنى عروض شارب مع بداية يناير 2022 بمجموعة من العروض على تكييفات شارب فئة 1.5 حصان 
وفئة 2.25 حصان وفئة 3 حصان بجميع انواعها وتشمل جميع منتجات شارب الاخرى, لذا تابعنا بشكل 
مستمر للتحصل على كوبونات الخصومات والعروض وافضل اسعار تكييف شارب 2022 من تكييف 


شارب العربى . 


©» عروض اسعار تكييف م32اد في كارفور. 
٠ه‏ عروض اسعار مكيف شارب في بي تك. 
عروض تكييفات 1.5 حصان في هايار. 
عروض شارب في رنين. 

٠ه‏ عروض شارب في سنتر شاهين. 
عروض شارب في جوصيا.. 
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ه عروض تكييف شارب في امازون. 


عروض لون على المكيفات مدداك. 


سعر جهاز 3 حصان من وكيل شارب بعد الخصم 


٠‏ العكيف ذو قدرة ال3 حصان من شركة شارب للتبريد فقط ومزود بالبلازما والإنفرتر متوفر 
للسشعر 19070 جليه. 
» التكييف من شارب بقدرة تشغيل 3 حصان وتبريد فقط بلازما شاشه بسعر 15765 جنيه. 


٠‏ ثمن تكييف شارب حجم 3 حصان بارد هو 14860 جنيه. 


ما هي أخر أسعار تكييفات شارب لشهر سبتممر؟ 


في الأونة الأخيرة إرتفعت الأسعار بشكل غبر طبيعي في كل المجالات وأسعار كل الخامات وأدى ذلك 
إلى إنزعاج كل الناس بسبب هذا الإرتفاع الفجائي والغير منطقي, ولكن السبب الرئيسي في هذه 


المط لمشكلة هو إرتفاع سعر الخامات الأي تدخل في تصنيع كل المنتجات والسلع. 


ما هو رقم صيانة تكييفات شارب؟ 


من الوارد جداً أن يواجه العميل أى مشكلة أو عطل أثناء التشغبل وفي كثير من الأحيان يكون 
المتسبب الأول في هذا العطل هو الإستخدام الغير سليم للتكييف في حين وجود شكاوى, ورقم 


صيانة تكييفات شارب هو 19319. 


أهم النصائح عند شراء تكييف شارب 


52101 


عزيزي العميل نقدم لك أهم الإرشادات التي نوصيك بالإلتزام بها عند المباردة لشراء تكييف شارب 


فعليك إتباع بعض النصائح الهامة والضرورية:: 


٠‏ إحصل على تكييف ذو قدرة تشغيل تغطي المساحة الخاصة بالمكان بالتحديد. 

٠‏ احصل على العكيف عن أحد فروعنا المعتمدة أو من توكيل تكييف شارب أو الموزعين 
المعتمدين. 

٠‏ أيضا تأكد من محتويات كرتونة التكييف قبل الإستلام. 

«٠‏ كمايجب أن تتم عملية التركيب بواسطة فنيان شارب العربي. 

ه قبل التشغيل اتبع الإرشادات الى توجد في كُتيب تكييف شارب. 

عند حدوث أى عطل أو مشكلة في المكيف عليك التوجه إلى مركز الدعم الفذي الخاص 
بشارب حثى تتم عملية الفحص والمعاينة والصيانة بدقة. 

٠‏ لاتهمل في عملية تشغيل المكيف ولا تتركيه يعمل لوقت طويل متواصل أو تهمل 
إيقاف المكيف قبل الخروج من المكان وتركه خالي. 

© اهتم بتنظيف الوحدات تنظيف عميق بدقة وكفاءة بصورة منتظمة بمعدل مرة كل 
شهرين على الأقل. 

ه غسل وتنظيف الفلاتر بصفة دورية أمر ضروري ليس برفاهية وإهمال هذه الخطوة يؤثر 
على كفاءة التبريد أو التدفئة. 


ضمان تكييفات شارب العربى كم سنة؟ 


تأتي فترة ضعان تكييف شارب العربي من بداية شراء و تركيب الجهاز وبكون فترة الضمان المتوفرة 


للتكييف هي 5 سنوات 


ما هى خاصية البلازما في تكييف شارب؟ 
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خاصية البلازما: انتشار الملوثات في الهواء أمر طبيعي ولكن وجود الأتربة والغبار والبكتيريا 
والفجروسات في الأماكن المغلقة يكون عالي الكثافة, لذلك إبتكر خبراء شارب أقوى تقنية للقضاء 
على الملوثات وسحب الروائح الغبر مرغوبة والأتربة وقتل المكونات الضارة الدقيقة عن طريق تفنية 
البلازما الأي تقوم بدفع دفعات هائلة من الأيونات الي تندمج مع هذه المكونات الغير صحية 
ما هى خدمات توكيل تكنيف شارب؟ 
تتميز شركة شارب العربي لأحدث وأقوى أجهزة التكييف وأقوى الخدمات العالمية بأنها تعتلك أكبر 


مجموعة عملاقة من التوكيلات ومراكز البيع ومراكز الصيانة. 


ما هو رقم خدمة عملاء تكييف شارب؟ 


حازت شارب على أقوى وأجود فريق قسم خدمة عملاء شارب على مستوى الشركات المنافسة وهذا 
بشهادة العملاء عند إقامة إستطلاعات الرأي, فى شارب تتفان في إسعاد وإرضاء جميع العملاء 


وتقديم الخدمات الفعالة الأي تقدم فائدة حقيقية وملموسة ومعنوية للعميل. 


كتالوج تكييف شارب 2022 
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من خلال كتالوج تكييفات شارب الحديثة يمكنك أن تتعرف على جميع التفاصيل حول منتجات 
وموديلات مكيف شارب وجميع ما قدمته الشركة من تكييفات وآخر الإصدارات, وأيضاً تساعدك على 


إختيار التكييف الأنسب والأفضل لك. 


يوفر الكتالوج كل التفاصيل والمواصفات وشرحها بدقة عالية وتوضيح كما أنه يذكر لكم كل 


الخصائص والتقنيات والإمكانيات الحديثة الآي يتمتع بها مكيف شارب وطريقة الإستفادة من كل 


خاصية وتدا تشغيلها والدور الذي تقدمه. 


